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UE-100 




ouch 2 u einem Teil der kOnstlerischen Ausdrucksmittel 
gemadit! Genau bekannte Veronderungen des Fre- 
quenzganges werden au6er in den vorgenannten 
Anwendungsfallen auch bei akustischen Messungen, 
in der Psycho-Akustik, Elektronischen Musik und 
Nachriditentechnik benotigt. 
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Um olle diese verschiedenen Anforderungen zu erfullen, 
wurden bisher vide unterschicdliche Gerdte cingesetrt, 
welche sich jeweils durch besondere Entzerrer-Funktionen 
unterichieden. Fast ohne Ausnahme hoben diese Ge* 
rote Abstimmkreise verwendet, weiche die gewunschten 
Frequenzgange durch Abstimmen von Induktivitdten erziel* 
ten. Um die Regetmoglichkeiten vielseitig genug zu machen, 
war es bei vielen Anwendungsfdllen notwendig, mehrere 
verschiedene Entzerrer in einem einzigen Kreis (Aufnahme- 
scholtung, VerstarkerstraOe) zu verwenden! Die sich dabel 
zwangsldufig ergebende Verschlechterung des Storabstan- 
des und der impulswiedergabe sowie Phasendrehungen und 
Verzerrungen wurden ais notwendiges Obel hingenommen. 
Die Suche nach einem universel! verwendbaren Entzerrer, 
weicher alle Funktionen der vielen verschiedenen Typen 
vereinigte, ohne jedoch auch deren Nachteiie zu uber- 
nehmen, fuhrte schliefJlich zur Entwicklung des Universal- 
Entzerrers UE-IOO. Dieser Entzerrer bietet eine unge- 
wohnlich grobe Anzohl von Moglichkeiten zur Beein- 
flussung des Frequenzgangs in bezug ouf Amplitude 
und Kurvenverlauf. Als Regler fur den Frequenzgang 
warden entweder Drudctosten oder Stufenschalter ver- 
wendet, wodurch die einmal als optimol gefundenen 
Frequenzgange jederzeii schnell und genao reproduziert 
warden konnen. Die genaue Einhaltung der Frequenzkuryen 
macht den UE-100 vorzuglich geelgnet fur Stereo-Einrich- 
tungen und fur alia Gebiete der NF-Me6technik. 

Arbeitsprinzip 

Die ungewohnlichste Eigenschaft des UE-100 besteht darin, 
daft die gewunschten Frequenzkurven ohne jede induktiyi- 
tat, sondern lediglich durch Rohrenschaltungen mil RC-Glie- 
dern erreicht werden. Der Fortfall von Abstimmkreisen und 
Induktivitaten hat folgende Vorteile: 

1. Sehr geringe harmonische Verzerrungen 

2. Geringste Intermodulationsverzerrungen 

3. Extrem geringer Eigengerausch-Pegel 

4. Geringe Empfindlichkeit gegen induzierte magnetische 
und elektrische Felder 

5. Ausgezeichneter Rechteckdurchgang, kein Oberschwin- 
gen, kein Einschwingen 

6. Glatte Ubergange zwischen den einzelnen Filter-Netz- 
werken 

7. GroCe Genauigkeit der eingestellten Kurven 



Konstruktion 



Der Universal-fntzerrer UE-100 ist ous einheitlichen Bau- 
steinen aufgebaut. Jeder Drucktastensatz enthalt seir>e 
eigenen Verstarkerstufen, Widerstande und Kondensatoren 
und wird von einer Veiieiierschiene oberhalb des Netz- 
teiles mit alien Betriebssponnungen versorgt. Die unten- 
stehende Abbildung zeigt den mechanischen Aufbau. Der 
Netzteil bildet den rOckwartigen Baustein des Gerates. Ein- 
schlieBlich der symmetrischen Ein- und Ausgangsstufe besteht 
der UE-100 aus sieben solcher Bausteine, welche untereinon- 
der durch Stecker und Kobel verbunden sind. Jeder der sechs 
Bausteine beeinflubt einen besonderen Tail des Frequenz- 
spektrums und ermoglicht Anderungen der Frequenzkurve 
in bezug out Frequenz, Amplitude und Stellhelt gleichzei- 
tig und unobhangig voneinander in acht Abschnitten des 
gesamten horbaren Frequenzbereiches. 



Anwendung 

Wegen seines extrem geringen Storpegels kann der UE-100 
zum Beispiel direkt in die Mikrofonleitung eines Studio- 
Mischpultes geschaltet werden, denn der Ausgang des 
UE-100 ist direkt auf Studio-Leitungen mit Normpegel ange- 
pafit. 

Mit dem UE-100 kann man bereits bekannte Frequenzkur- 
ven reproduzieren, unerwunschte Frequenzgange im Ober- 
tragungskanal kompensieren oder die Klangfarbe der Wie- 
dergabe den subjektiven Wunschen der Kunstler oder des 
Tonmeisters anpassen. Bei einkanaligen Aufnahmen wird 
ein UE-100 eingeschaltet, bei Stereo-Aufnahmen wird fur 
jeden Kanal ein Gerat benotigt. Phasenverschiebungen, wic 
diese bei Induktivitdten immer auftreten, braucht man do- 
bei nicht zu befOrcbten. Do undetiniene und ungenoue Regler 
nicht vorhanden sind, ist es mogiich, einmal bekannte Ein- 
steMungen mit grofier Genauigkeit fur zukunftige Repro- 
duktlonen festzuhalten. 




Innenansicht UE-100 



Grenz-, Obergangs- und Eckfrequenzen 
Steilheiten, Anhebungen, Absenkungen 



TIefen-Anhebung 


Obergangsfrequenz 

Sleilheit 

Anhebung 

max. Ausgangsspannung 


85. 170, 340. 680 Hz 
6 Oder 12 dB per Oktave 
0. 4-3. +6, +9, -1-12, -H5. -f-18, 4-20 dB 
10 V 


r»efen-Absenkung 


Grenrfrequenz 

Steilheil 

Absenkung 

max. Ausgangsspannung 


60 Hz 

6 dB per Oktave 
0. -3. -6. -9. -12 dB 
10 V 


Tiefen-Sperre 


Grenzfrequenz 

Steilheit 

dB-Stufen 

max. Ausgangsspannung 


40. 60, 85, 125 Hz 
12 Oder 24 dB per Oktave 
Durch Schalter wShlbar 
10 V 


T»efen*Bandfi)ter 


Untere Eckfrequenz 
Schwerpunktsfrequenz 
Obere Eckfrequenz 
max. Ausgangsspannung 


60. 110. 180. 300. 420. 600 Hz 

160, 300, 500. 700 1000 Hz 
300, 500, 850, 1200, 1700. 2400 Hz 
7 V 


H5hen*Bandfi)ter 


Untere Eckfrequenz 
Schwerpunktsfrequenz 
Obere Eckfrequenz 
max. Ausgangsspannung 


600, 850, 1200. 1700, 2400. 3200 Hz 
1400, 2000, 2800, 4000, 5600 Hz 
2400, 3200, 4800, 6000, 9000, 13000 Hz 
7 V 


Hohen-Sperre 


Grenzfrequenz 

Steilheit 

dB-Stufen 

max. Ausgangsspannung 


6500, 8000, 10 000, 12 000 Hz 
12 Oder 24 dB per Oktave 
Durch Schalter wahlbar 
10 V 


Hohen-Absenkung 


Grenzfrequenz 

Steilheit 

Absenkung 

max. Ausgangsspannung 


10 000 Hz 
6 dB per Oktave 
0, -3, -6. -9, -12 dB 
10 V 


H6hen-Anhebung 


Obergangsfrequenz 

Steilheit 

Anhebung 

max. Ausgangsspannung 


2500. 4000. 6500, 10000 Hz 
6 Oder 12 dB per Oktave 
0. 4-3, 4-6, 4-9. +12. +15. +18. +20 dB 
10 V 
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Technische Daten UE-100 



FrequenzQang In Steliung LINEAR 
Eingangs’lmpedanz 
Ausgangs'impedanz 
Normaler Eingangspegel 
Normaier Ausgangspegei 
MaxJmaie Ausgangss^nnung 
Klirrgrad (K^t) in Stellung -lineaf 



tntermodulation 
Fremd' und Oarfiuschpegel 



SldrfeJd-Beelnflussung 

Genaulgkait der Grenz>. Obergangs- 
und Eckfrequenzen 

Genaulgkeit der dB-Stufen 

VerstSrkung 

Isoiationswiderstand 

Rdhrensatz 

Strom versorgung 
Abmessungen 



20 bis 20 000 Hz d: 0,26 dB 
6000 Ohm symmetrisch 
30 Ohm symmetrisch 
+ 6 dBm 

+ 6 dBm an 300 Ohm 



10 Volt « + 22 dBm an 300 Ohm 



Ausgangsspannung 
3.2 Volt - + 12 dB 
10 Volt * + 22 dB 



40 Hz 1000 Hz 10000 Hz 

0,2 % 0,1 % 0,1 % 

0,5 % 0,3 % 0,4 % 



Begrenzung beginnt bei U 



A 



11 VoH 



0.3 %, bet 50/6000 Hz 4 ; 1 an 300 Ohm bei einer 
Ausgangsspannung von 3,2 Volt (+ 12 dBm) 

Me6abschlu8 am Eingang 200 Ohm, 
gemessen mit J - 78; 

P (Fremd); 130ftV auf LI N E A R 
Ohrkurvenbewertung nach CCIR; 

P (Gerausch) 70 p V auf LI N E A R 

P (Fremd) 140fiV bei 50 m Gauss (50 Hz) 



± 1 dB 

± 1 • 

0 dB innerhalb aes Cerates auf -I- 5 dB umschaltbar 

ca.10 Mohm.Gehause gegen Nullpotential 

9 Stock ECC 81 
4 Stock ECC 83 

1 Stock E 83 F 

117 / 220 Volt 50-60 Hz. 66 Watt 
Gehause nach DIN 41610,550x232x295 



Gewicht 



25 kg 



4 / 67/10 



Anhebungen 



Absenkungen 



Bondfilter 



Tonumfang der 
Musikinstrumente 
in Bezug auf die 
Entzerrer-Kurven 
des UE-100 
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^nrrw-kung. RD 1 K - , RO 15 70-17, 



1^0 1 b^i fm UMtJ J\ aul U db )usll?r»h 



50 3 





0iMt /•ifA,wi>f tnrf w*,,r ¥lr¥i»t(fllttt «**A tfr'flt* Ptrt»t»» 
mUftlifU ««,A ¥thrtftht^¥ 6«n«Aa>/f«itf ¥4tt¥r»w»lhf 

¥t¥rdtn. St¥ l$t tmt /«#*r /,tt ttUirmfhmm. 















.F 








st.c 



AnfT>^rkung:RC1 U -10%, RC15 70-17* 

PC I btt tm 700 Hz und J\ «uf Udb )u*lt»f»n 




Ol»i» m«A 

•*«« »»*»n nhrlfltHh* 
wt»H» $H M •«/ (»0tr t»H 



«< e 














£ 



Eingang 

KE29 



Ausgang 
KEMrS) 



R611 

ECC01 



Y29oT0 

ECC81 



p 


Ci 




' 1 


"T~ 

J 


CE4 

5uF/70-80V 












1 


[ 


Ire 2 

MM 


1 


IRE 3 
j 1M 


J 


" 1 

rt 












3 


riRE12 

M39I< 


[ 


Ire 13 
J39k 


[ 


Ire 14 
j39k 








I 



Anmerkung RE 1,12 14.23 26 - 10% 

RE 2 11^5 .22,28 32 -1% 
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Zusatz- 

baustein 

E 



i 


z/ 


1 

db 

0 


CE9 

47n 

mmX&- 


1 

1 -3' 


RE 29 0,25 

► 


1 

1 -6 


RE 30 0.14 

► •~C3E>-^ 


1 

1 -9 
1 


RE 31 90 
> »— r=qpv^ 


1 

* -12 
L_ 


RE 32 63 

SE3 



SE2 , 1 - 12db/OV1 
2 - 24 db /Okl 



UNIVERSAL ENTZERRER 

UE“100/C BAU5TEIN E 


Zeiehn. Nr. 

446/467 


Mot$tab 
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•»eh Q*t>thmlfrnnt •ndtrimtHif 
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ZusatzbGustein A 



WM II • 10 Vi 

RA 12 20,25 31 -1% 

PAIbei 250Hz und 12 db/Okt .euf* 20 db just ieren 
PA 2 bei 30 Hz und 6db/0k1 auf ♦9db juslieren 



ing 

KA4 



SA2» 1-6db/0t<t 
CA3 2-12db/Okt 

lOn 




UNIVERSAL ENTZERRER 


UE"100/C BAUSTEIN 


A 


Zeiehn. Nr. 

446/466 


MeSttah 



O/fM /iMAMiiMf 49ff «mA itllHf /•»/*•*«* 

«mA «A«« vnifrt Otn»hmift»f 
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UNIVERSAL ENTZERRER 

UE-100/C ENTZERRER - KURVEN 

Ztklid. Hr. I MattM 

446/469 
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Bauslein F 



Rcihcnfolgc dcr Stcckverbindungen : 

8 . 10 . 13 , 14 . 15 . 11 . 16 , 12 . 19 . 22 . 23 . 24 . 18 , 21 . 
4 . 20 . 29 . 1 . 32 . 0 , 33 


























